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وغيرها. وحيث أن هذه الصيغ ليست الإصدارات الرسمية للسلسلة فهي ملفات تالفة لأنها ليست تفاعلية ويخسر الكتاب الكثير من خصائصه إذا تحول إلى هذه الصيغ
لذلك الرجاء حذف جميع الملفات التي ليست بي دي أف
فقط الملف من نوع PDF هو الإصدار الرسمي للسلسلة
يجب أن يكون الملف موافق لرمز الأصالة SHA256 المنشور على صفحة كل كتاب على حدة
وهذا الرمز يتغير بتغير الكتاب وتاريخ آخر تحديث